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アクテイ ブスピーカーシステ厶 


取扱説明書 


お買い上げいただきありがとラございまず。 


A 警告 


電気製品はま全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故にな 
ることびあります。 


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い 

かたをおしています。 この取扱説明書をよくお読みのラえ、 製品を安全にお使いくだ 

さい。 

お読みになったあとは、いつでち見られるところに必ず保管してください。 


區警司まをのために 


ソニー 製品は安全に十分配慮して設計され 
ています。しかし、電気製品はすべて、ま 
ちがった使いかたをずると、火災や感電な 
どにより人身事故になることびあり危険 
です。事故を防ぐために次のことを必ず 
お守りください。 


を全のためのミ主意事項を守る 


この「安全のために」のま意事項をお読み< 
ださい。製品全般の注意事項び記載されて 
います。 


定期的に点検する 


1年に一度は、ほこりびたまっていないか、 
故障したまま使用していないか、などを点検 
して < ださし、。 


故障した5使わない 


動作びおかしくなったり、キャビネットび 
破損しているのに気づいたら、すぐにお買 
い上げ店、 ソニーサービス 窓 □に 修理をご 
依頼 < ださい。 


万一、 異常び起さた5 


〇接続している 
機器をとりは 
ずす。 

4* ©お買い上げ店ま 
たは ソニーサー 
ビス窓□に修理 
を依頼する。 


•変な音、においび 
したら 

•煙び出たら 
•液漏れしたら 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品では、次の 
よつな表爪をしています。表かの 
内容をよく理解してから本文をお 


読みください。 


區警告 ] 


この表示のま意事 
項を守らないと、 
乂災-感電などに 
より死こや大けび 
など人身事故の原 
因とな0ます。 


この表示の注意事 
項を守らないと、 
感電やその他の事 
I 八 、、、 I 故によりけびをし 

I 成江思 I たり周辺の家財に 
損害を与えたりす 
ることびありま 
す。 


ま意を促ず 
記号 


底 

义が 


A 

感ち 


行為を禁止 
ずる記号 


Q 

禁止 


分お禁止 


アフターサービス 

調子び悪いと走はまずチェックを 

この取扱説明書をもラー度ご覧になってお調べください。 

それでも具合の悪いとさはサービスへ 

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓□のご案内」にあるお近くのソニーサービ 
ス窓□にご相談ください。 

保証期間中の修理は 

保詔書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。 


保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でさる場合は、ご要望により有料修理させていただをます。 


お問い合わせ窓□のご案の 

本機についてご不明な点や、技術的なご質問、故障と思われるとさのご相談につ 
いては、下記のお問い含わせ先をご利用ください。 

•ホームぺージで調べるには与> ウォークマンカスタマーサポートへ 

(http://www.sony.co.jp/walkman-support/) 

最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。 

• 電話- FAX でのお問い合わせは 与 > ソニーの相談窓口へ 
(下記電話- FAX 番号） 

お問い含わせの際は、なのことをお知らせください。 

-型名： SRS - NWT 10 M 
一ご相談内容：できるだけ詳しく 
-お買い上げ年月日 


よくあるお問い含わせ、解;央方法などはホームページをごま用ください。 

http://www.sony.co.jp/support 
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■使用上のごま意 


lA 警告 I ^ 

A 

下記のま意を巧らないと 

义巧•感電により巧 t ゃ大けび 

乂災 

感電 

の原因となります。 


火の中に入れない。 

0 

分解しない。 

故障の原因となります。内部 

⑩ 


禁止 

の点検および修理はお客様ご 

巧)轻禁止 

内部に水や寅物を入れない。 

水や異物び入ると火災の原因 
になります。万一、水や異物 

0 

禁止 

相談センターまたはお買い上 
げ 店、ソニーサービス 窓□に 
ご依頼ください。 


び入ったとさは、すぐに使用 
を中止し、接続している機器 
をはずして、お買い上げ店ま 
たは ソニーサービス 窓□にご 
相談ください。 

火のそばや炎天下などへ 
放置しない。 

Q 

禁止 



1巧証書とアフターサービス 



取り扱いについて 

•本機を落としたりぶつけたりなど強いショックを与えないでください。 

故障の原因となります。 

•本機を分解したり、開けたりしないでください。 

設置について 

次のよラな場所には置かないで<ださい。 

一直射曰光び当たる場所や暖房器具の近<など温度び非常に高い所 
-ほこりのをい所 一風呂場など、湿気のをい巧 

一ぐらついた台の上や傾いた所 一車内など直射日光の当たる場所 
一振動の多い所 

お手入れについて 

•巧れびついたときは、柔らかい巧やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取っ 
てください。ミちれがひどいときは、水でラすめた中性洗剤に柔らかい巧をひたし、 
固くしぼってからミちれを拭を取り、乾いた巧で仕上げてください。 

•アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装び 
はげた0することびあります。 

•化学ぞラきんをご使巧の際は、その注意書をに従ってください。 

• 殺虫剤のよラな揮発性のちのをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させる 
と、変質したり、塗装びはげたりすることびあります。 


保証書 

• この製品には保証書び添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受 
け取りください。 

•所定事項の記入および記載巧容をお確かめのラえ、大切に保管してください。 

•保話期間は、お買い上げ曰より1年間です。 


その他のごま意 

•他に疑問点や問題点びある場合は、もう一度この取扱説明書をよくよんでから、ソ 
ニーの相談窓□またはお買い上げ店にご相談ください。 
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